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Weezenhof 6411 te Nijmegen: Verwijderen ventilatiepijp met asbest - 
meldingen - Melding ontvangen 

Gepubliceerd op: 25-04-2016 

Omschrijving: Verwijderen ventilatiepijp met asbest (Weezenhof 6411 te Nijmegen) 

Activiteiten: Overig; 

Zaaknummer: W.Z16.100454.01 
Product: meldingen 
Ontvangst: 17-04-2016 

Soort: Melding ontvangen 

Uw mogelijkheid: 

Toelichting: 

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar noch beroep 
worden ingesteld tegen de ontvangen melding. 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=13A5202F-FB34-4A67-AB6F-A223D2F0472B 
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